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fst  luf tf örsvarsavd/  ml  de  bas=  0955  15/11= 
hänvisning  högkv  fst  avd  l nr  7:49. 
rapport  ang  ljusfenomen=  kbs  sandhammaren 
upptäckte  kl  1955  den  14/11  bäring  80  grader 
höjdvinkel  22  grader  ett  ljussken  som  varierade 
mellan  grönt,  vitt  och  rött,  detta  sken  iakttogs 
flera  gånger  och  visade  sig  c:  a 1 minut  varje 
gång.  skenet  iakttogs  sista  gången  kl  2016  + k 
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